RADIO MARELLI - Mod. FIDO 


DAT I DI ALLINEAME NT O E TARATURA 
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NOTA. - Le sensibility A. F. sono misurate con antenna fittizia costi- 
tuita da un cond. d« 100 pF. Quelle in M. F. da un cond. di 0,05 fxF. 


TEN SION I E CORRENTI 
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* Scala 300 volt. 




















